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Komponen Elektronik IXYS Terbaru IXYS 


A Littelfuse Technology 

IXYS Corporation adalah pemasok global semikonduktor manajemen daya dengan rangkaian ' | 
lengkap solusi Power MOSFET, IGBT, bipolar, dan sinyal campuran yang memberikan peningkatan 
efisiensi dan pengurangan biaya energi dalam berbagai aplikasi sistem tenaga. 

AHE VUB120-16N0X AkE STIB1560DM2T-L lalui VUB160-16N0X 

—“ IGBT Modules —  IGBT Silicon Modules —  IGBT Silicon Modules 

lala STIB1060DM2T-L lala VS-GT180DA120U lali VUB145-16N0XT 

—  IGBT Silicon Modules —  IGBT Modules —  IGBT Silicon Modules 

AkE VS-GT80DA120U AkE VS-GT300FD060N lalui STIB1560DM2-L 

—  IGBT Silicon Modules —  IGBT Modules —  IGBT Silicon Modules 

ARE STGIPS20K60 

—  IGBT Silicon Modules 
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